Sofía Henales López 


CERTIFICADO NOTAS 1$ GRADO DE UNIVERSIDAD 


Adjunto el certificado de notas de la universidad Carlos III de Madrid del curso 2019/2020. 

Este certificado tiene la condición de borrador, ya que según la marca de agua Impresa no tiene 
validez. Sin embargo, esa supuesta Invalidez es para operaciones relacionadas con la 
universidad. El certificado oficial costaba 28€, por lo que decidí no pedirlo. Este es exactamente 
Igual que el oficial, solo que con la marca de agua ya mencionada anteriormente e Incluye lo 
mismo que el oficial: las asignaturas superadas en el pasado curso junto con la nota de cada una 
de ellas, los créditos de cada una y la nota media del curso. También cuenta con la firma oficial 
de la propia universidad, el sello y mis datos personales. Además, el encabezado titula como 
"Certificación académica oficial", todo lo que figura en él es verídico y oficial. 


Sofía Henales López 


En Getafe, a 16 de noviembre de 2020 



